BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r. Nr 71 (414) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OKA.4210.5.2020.AZa z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
w Sprawie zmiany taryfy „BUDWEX” Sp. z o. o. w Rybniku 2 
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Katowice, dnia 3 kwietnia 2020 r. 


PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.5.2020.AZa 


DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: 
„BUDWEX” Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 
zawartego w piśmie z dnia 3 marca 2020 r., 
zmieniam 
moją decyzję 30 września 2019 r., nr OKA.4210.30.2019.AZa, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu 
taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej 


załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 
Decyzją z dnia 30 września 2019 r. nr OKA.4210.30.2019.AZa, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 24 miesięcy 
od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa 


została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 1 listopada 2019 r. 


W dniu 4 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo wniosło o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, 
uzasadnionej okolicznością powołaną w $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), tj. nieprzewidzianą, istotną 
zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej (przede wszystkim wzrostem 


kosztów zakupu energii elektrycznej). 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 


strony. 
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W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powołanym przepisie, 


umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 
jej opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 
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„BUDWEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 36 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 30 września 2019 r. Nr OKA.4210.30.2019.AZa 


NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI 


ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 
z dniM3,941, 060 „ OKA. 4440. 5. LOL. ALe 


ej azir 


Ž upowaāzīk 
rządu Reguióc 
A, DYR 


Rybnik, 2020 r. 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
30 września 2019 r., znak: nr OKA.4210.30.2019.AZa zmianie ulega część 4 zatytułowana „Rodzaje 


oraz wysokość cen i stawek opłat” i otrzymuje ona następujące brzmienie: 


CZĘŚĆ 4 


Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Dla odbiorców w grupach taryfowych GR1, GR2 i GR3 „BUDWEX” Sp. zo.o. stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków 
w instalacjach odbiorczych — wyrażoną w złotych za m°, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ, 

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla źródła: 


Elektrociepłownia Jankowice” oraz następujące stawki opłat w wysokości określonej przez 
„BUDWEX” Sp. zo. o.: 


Wyszczególnienie 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ponieważ nie planuje się przyłączenia 
nowych podmiotów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba „BUDWEX” Sp. z o. o. niezwłocznie dokona 
niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 


PEŁNOMOCNIK |. 
d/s taryf dla energii elektrycznej 
ciepła i gazu 


WORD 
Patrydjp Szczurek 


